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d'eau —jusqu'au récepteur hydraulique, qui est nécessairement placé à proximité de la machine électrique ; d'une part pour rendre l'eau au point le plus bas possible, emmagasinant ainsi le maximum du travail moteur, et de l'autre pour réduire à leur minimum les pertes de travail moteur par les résistances dues aux transmissions; enfin, le prix d'acquisition du ou des récepteurs hydrauliques.
C'est, pour l'usine à vapeur, l'acquisition et l'installation des chaudières et des machines motrices.
Dans le premier cas, la dépense est l'intérêt et l'amortissement de l'installation telle que nous venons de la décrire; dans le second elle se compose, d'une part, des dépenses d'installation des chaudières et des machines motrices, et de l'autre du charbon. Ce sont ces deux sources de dépenses qu'il faut comparer, et il n'y a pas de doute qu'elles soient très différentes selon les cas.
Il faut, pour faire une comparaison exacte, ajouter au second cas les dépenses de main-d'œuvre relatives au ou aux chauffeurs des chaudières, un seul individu pouvant suffire à la conduite du récepteur dans l'un et l'autre cas. Cette dépense, égale des deux côtés, peut donc être négligée.
On sait quelle est la force motrice nécessaire pour une production journalière de tant de kilogrammes de métal. On en déduit immédiatement la quantité approximative du charbon qu'on brûlera par jour, et aussi, approximativement, la dépense des récepteurs et des chaudières.
On choisira la mine près de laquelle on veut s'établir d'après le prix du charbon principalement, et aussi d'après d'autres considérations accessoires. Avec tous ces éléments réunis, on peut, avant de faire un projet, chiffrer la dépense annuelle pour une production d'Aï, ou d'alliages déterminée d'avance.
Il est plus difficile d'évaluer, môme à une approximation éloignée, le coût d'une installation hydraulique. Tout dépend du choix de lieu où se fera la prise d'eau et aussi de celui où l'usine pourra être construite; cette usine devant être aussi près que possible de la prise d'eau pour éviter une dépense excessive de conduites et aussi, comme conséquences, de perte de charge d'eau. D'ordinaire, on choisira un cours d'eau pouvant donner un grand excès de force
à
|                  motrice, afin de faire abstraction des pertes de charge.
Les machines dynamo ayant une grande vitesse de rotation, il sera préférable, pour éviter un excès^l'engrcnages ou de connexion d'engrenages de trop grande différence de rayon, d'adopter une turbine rapide, c'est-à-dire débitant le travail moteur qu'on doit fournir sous une forte pression. On s'installera donc sur une grande chute, soit en montagne, soit au pied d'une de ces chutes exceptionnelles comme en offrent certains grands cours d'eau; ainsi, par exemple, la chute du Rhin à Schaffouse, où la Société suisse d'aluminium a, en effet, installé son usine. Mais ce dernier cas n'est pas fréquent.
On s'installera donc généralement en montagne.
La suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
